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حى يا 


مندل الأحياء للثانوية العامة والأزهرية ٠05١‏ /؟5م؟ 
قيوم 
ولا 


برحمتك أستغيث 


أصلح لى شأنى كله 
نى الى نفسى طرفة عين 


|) 
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١ 

' 5 إرشادات لحل تطبيقات عدد الألياف وعدد اللييفات 

1 

| عدد الألياف العضلية الموجودة في العضلة ح عدد الحزم ا عدد الألياف العضلية الموجودة في كل حزمة 
١‏ 

١ 

|| عدد آلَلَيِيقآت داخل الليفة العضلية الواحدة 5.٠.٠.١ :1١١٠٠١-‏ 

١ 

١ 

١‏ 76 , / و6 سفة 

|| أكبر ليفة عضلية بها ٠٠٠١‏ لييفة 

١ 

1 ١ 

1 ليبفة عضلية ٠٠‏ لبيفة 

الك مو بها مومة 

١‏ فى 0 في ع ٠‏ بي 

٠١٠١٠١٠ > عدد من العضليه فى الحزمة (أ العضله) ح عدد الألياف العضلية فى الحزمة‎ ١ 
٠٠٠١ «< من اللييفات العضلية في الحزمة (أو في العضلة) ياف العضلية في الحزمة‎ 9! 
بي‎ ٠ فى 00 فى ع‎ ١ 

٠٠٠٠ > عدد ما العضلية فى الحزمة (أ العضله) ح عدد الألياف العضلية فى الحزمة‎ ١ 
٠٠٠١ اك من اللييفات العضلية في الحزمة (أو في العضلة) ياف العضلية في الحزمة “ا‎ | 
"0٠٠١+ أقنّ عدد من إلَألَيَآقنَ العضلية - عدد اللييفات العضلية‎ || 

١‏ هه 

١ 

٠٠١٠١ + أكبْنّ عدد من الَأنِيآقَ العضلية - عدد اللييفات العضلية‎ |١ 

١‏ ككككةه 

١ 

| اختر : عدد اللييفات العضلية التي توجد في خمس ألياف عضلية يتراوح بين 00 

١‏ (ألف : ألفان / ألفان : أربعة آلاف / خمسة آلاف : عشرة آلاف / ثلاثة آلاف : ستة آلاف) 
: خمسة اناك : رةه اف 

ا عضله هيكلية مكونة من )٠١9‏ حزم . وكل حزمة تتكون من "٠‏ ليفة عضلية . احسب :- 

1١١‏ عدد الألياف العضلية المكونة للعضلة 

| '- أقل عدد من اللييفات العضلية المكونة للعضلة 

١ 

١ 

| الحل :- 

| عدد الألياف العضلية في العضلة - عدد الحزم “ عدد ألياف كل حزمة - "٠٠ - ٠٠ «“ ٠١‏ ليفة 

| أقل عدد من اللييفات العضلية المكونة للعضلة - عدد الألياف < 6.66 1د..# ...1 -....ه" ثُييفة 

١ 

ْ عضله بها (5) ألياف عضلية . أحسب عدد اللييفات العضلية على الأقل وعلى الأكثر ؟ 

1 

اعدد اللييفات العضلية على الأقل - عدد الألياف العضلية > ٠٠٠١‏ 

ا اه عن و3- 2.6 أييفة عضلية 

5 ١ 

| عدد اللييفات العضلية على الأكثر - عدد الألياف العضلية >< ٠٠٠٠‏ 

ا حده يار ..56 - ١٠١١.١.‏ عضلية 

١ 

ش عضله بها )00٠0٠0٠0(‏ لييفات عضلية . أحسب أقل عدد من الألياف و أكبر عدد من الألياف ؟ 

ش 

| أقل عدد من الألياف العضلية - عدد اللييفات العضلية جب ٠٠.٠‏ 

ا داواوا وا وك ند وو ولا دهت" 

١ 
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أ) إذا لم يذكر كلمة ( الكاملة أو نظرياآً 
عدد المناطق المضيئة (1) في الإنقباض والإنبساط عامة - عدد الخطوط الداكنة (7) 
- عدد القطع العضلية ١+‏ 
- عدد المناطق الداكنه (4) + ١‏ 
- عدد المناطق شبه المضيئة (11) + ١‏ 
(ب) اذا ذكر كلمة ( الكاملة أو نظرياً ) 
عدد المناطق المضيئة الكاملة (1) في الإنقباض والإنبساط عامة - عدد الخطوط الداكنة (7) -؟ 
- عدد القطع العضلية ١-‏ 
- عدد المناطق الداكنه (4) - ١‏ 
- عدد المناطق شبه المضيئة (11) - ١‏ 


عدد المناطق المضيئة غير الكاملة - ؟ ( فقط دائماً في أي عدد من القطع العضلية ) 
عدد المناطق شبه المضيئة (11) في الإنقباض التام (الكامل) - صفر 
عدد المناطق شبه المضيئة (11) فى الإنقباض والإنبساط غير التام - عدد القطع العضلية 


- عدد الخطوط الداكنة (7) ١-‏ 
- عدد المناطق شبه المضيئة (11) - ١‏ 


عدد المناطق الداكنة (4) في الإنقباض والانبساط عامة - عدد القطع العضلية 
- عدد الخطوط الداكنة (7) ١-‏ 
- عدد المناطق الداكنه (4) 


عدد الخطوط الداكنة (7) - عدد القطع العضلية ١+‏ 
- عدد المناطق الداكنه (4) + ١‏ 
- عدد المناطق شبه المضيئة (11) + ١‏ 
- عدد الأقراص المضيئة الكاملة + 
- عدد الأقراص المضيئة 


- البروتين المتحرك هو الأكتين 
- البروتين القترك هو 2013321 
- عدد خيوط الأكتين فى القطعة العضلية الواحدة - (عدد خيوط الميوسين ؟) +؟ 
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| !- لييفة عضلية تتكون من 5 مناطق شبه مضيئة (1]) , "“خطوط داكنة (7) , ٠‏ مناطق داكنة (4) فكم عدد القطع العضلية (الساركومير) 
افي هذه اللييفة العضلية ؟ ..... ( / 5 / 5 /4) 
001 2 


| ه- عدد القطع العضلية المتجاورة التي تحتوي علي 1 خطوط داكنة 7 (١3/ة/8/3)‏ 
1 
"١‏ عدد خطوط 7 في لييفة بها ٠٠٠١‏ قطعة عضلية 


1 ي. . 5 8 :0 
| 7 قطعة عضلية منقبضة تماماً بها .... مناطق مضيئة غير كاملة (7”7 /” / "١‏ /صفر) 
6١‏ حزمة عضلية في عضلة رياضي يكون بها .... ليفة (40 / )500/517/036١‏ 


4- عدد المناطق المضيئة غير الكاملة في لييفة بها ثمان قطع عضلية هي ....... (صفر / ؟ / ؛ /8) 


ا غند القطع الفطلية المخصورة بين خط ري في ١١‏ فطع [ 60 
؟- في خمس قطع عضلية منقبضة تماماً خمس مناطق 1_ ؟ (ه) 


١5 -١‏ قطعة عضلية منقبضة تحتوي علي .... منطقة 721 ؟ (5١منطقة‏ 1] اذا كان الإنقباض غير تام , صفر اذا كان الإنقباض تام) 
؟"- "٠١‏ قطعة عضلية منقبضة تماماً د تحتوي علي ., .. منطقة 11 ؟ (صفر) 
3 قطعة عضلية منقبضة تماماً يكون فيها عدد المناطق 1 الكاملّة . ... ؟ (صفر) 


تتكون من 


18 
7-6 صفر 
ع المناطق 1 اكاملة م١‏ 
3 - القطع العضلية - ١5‏ 
| '- لييفة عضلية تتكون مناطة شبه مضيئة ]4١‏ ء ذلك احسب :- 
ا - عدد القطع العضلية -- 


أب المناطق الداكنة (8)؟ - " 

| ج-عدد الخطوط_الداكنة (2)؟_- ٠“‏ 
١‏ 
1 


"- لييفة عضلية تتكون من 7 خطوط (7) , في ضوء ذلك احسب :- 


| أ- عدد القطع العضلية (الساركومير)؟ - " 


5 - ب- المناطق الداكنة (2)؟‎ ١ 
9 


؛- اذا تصورت ( ه عضلية متلاصقة في لييفة , احسب المكونات الآتية فيها :- 
| أ- المناطق المضيئة الكاملة؟ -؛ 

ا ب المناطق الداكنة أثناء انبساط العضلة؟ -ه 

أج المناطق التى يقل طولها عند انقباض العضلة؟ - ه 

الك عله خوك 2 1 1_3 

اه المناطق المضيئة غير الكاملة؟ -<؟ 


1998116926 1 : محث دنهط١1‏ 4 :اع 1" 


مندل الأحياء للثانوية العامة والأزهرية ٠6٠5/١05؟‏ | حسين محمد جمعة 
د اذا كان لديك لييفة عضلية تتكون من عشرة_قطع عضلية, احسب كل مما يلي :- 
| أ- عدد المناطق المضيئة الكاملة؟ - 4 
ب- عدد المناطق الداكنة ؟- ٠١‏ 


5 


ج عدد المناطق شبه المضيئة؟ - ٠١‏ 


د عدد الخيوط الداكنة 2؟ ١١-‏ 


يحل 


ه عدد المناطق المضيئة غير الكاملة ؟- 
و عدد المناطق الداكنة أثناء الإنبساط ؟- 


| 
. 


| |- عدد خطوط 2 ولماذا ؟ صفر 3--بب000121 0 0000 


1 1 5 ١ 

اا ا ل ٍِ 

4 ليفة عضلية تحتوي علي ١١‏ خط_2 في ضوء ذلك احسب :- 
أ- عدد الق العضلية التى تشكل هذه الليفة العضلية ؟- 5 ١‏ 


ب- عدد المناطق شبه المضيئة أثناء انقباض العضلة انقباضاً كاملاآً ؟<- صفر 


ا ج عدد المناطق الداكنة عند انبساط العضلة ؟-: ١‏ 
١‏ 


اب عدد المناطق المضيئة الكاملة ؟- ١7‏ 
١‏ 5 :1 
اج عدد المناطق شبه المضيئة ؟ صفر , لآن الإنقباض تام 


د- عدد المناطق الداكنة ؟-91١‏ 


, خيوط ميوسين‎ ) ١ ( قطعة عضلية يظهر بها في القطاع التخطيطي‎ ١ 
خيطاً من خبوط الأكتين الت طا من أ ن أسة‎ 


تحيط بذ 
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